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Datos del anunciante


Administración:
Administración Local



Sección:
Ayuntamientos



Subsección:
San Miguel del Cinca



Departamento:
Secretaría









Anuncio - jueves 22 de octubre de 2026



Aprobación inicial de proyecto de obras

Aprobación inicial del Proyecto básico y de
ejecución de Reforma de edificio para dos viviendas en Calle Mayor
nº 1 de Estiche de Cinca . Información pública



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-44d4777d.pdf
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